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Drucksadle 1638 


Kleine Anfrage 190 

der Abgeordneten Hödierl, Dr. Gleissner (München), 
Lücke und Genossen 


betr. Überprüfung der Baumaterialien 


In der Presse wurde über Erhebungen berichtet, die auf Veran- 
lassung des Bundesministeriums für Wohnungsbau und der obersten 
Baubehörden der Länder über den Gütestand von Mauersteinen 
durch geführt wurden. Dabei wurden in verschiedenen Fällen Unter- 
sclireitungen der durch Normen festgelegten Druckfestigkeit und 
der Abmessungen festgestellt. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

l.In welchem Umfang und in welcher Weise erfolgte bisher die 
Einhaltung der erlassenen Richtlinien und die Überprüfung von 
Baumaterialien? 

2. Welche Vorkehrungen sind im Einvernehmen mit den Regie- 
rungen der Länder getroffen worden, damit in Zukunft derartige 
Mängel bei Baumaterialien vermieden werden? 


Bonn, den 27. Juli 1955 
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Drude? Budidrudterei R, Madel, Bonn, Bonner Talweg 106 
Alleinvertrieb; Dr. Hans Heger, Bad Godesberg, Rheinallee 20, 
Telefon: 3551 



